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Sachgebiet 708 

Bericht 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuß) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

zu dem von den Fraktionen der SPD, CDU/CSU, FDP 

eingebrachten Entwurf eines Gesetzes über die Handwerkszähiung 1977 

(Handwerkszählungsgesetz 1977) 

- Drucksachen 7/5228, 7/5375 - 


Bericht des Abgeordneten Möller (Lübeck) 


Der Gesetzentwurf ist mit der Haushaltslage nidit 

vereinbar, weil 

1. die daraus entstehenden Kosten im öffentlichen 
Bereich nicht genügend konkret feststellbar sind, 

2. die Wirkungen außerhalb des öffentlichen Be- 
reichs noch nicht abschließend übersehen werden 
können und 

3. im Bereich der Bundesstatistik bestehende Ko- 
ordinierungsbemühungen, die unter anderem in 
einem Gutachten des Bundesrechnungshofes zum 
Ausdruck gelangen, behindert werden. 


Bonn, den 23. Juni 1976 


Der Haushaltsaussdiuß 

Leicht Möller (Lübeck) 

Vorsitzender Berichterstatter 
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